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To: M. M. Hnusermann Pate; 29 janvier 1987 

From: J. M. Renaud Doc name: emd87d61 

Subject: Kdsultats analyse tabac / REYNOLDS DOUBLE BLEND 


Veuillez trouver ci-joint les resultats de 1'analyse de tabao 
e£fectu£e sur des segments de la cigarette Reynolds Double Blend. 
Quatre segments, ddfinis selon le schdma ci-dessous, ont dte 
analyses ; 
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Risultats analytiques 


SEGMENT 

TA 

RS 

N "NO ^ 

n-nh 3 

SEGMENT 1 * 

1.70 

10.9 

0.19 

0.17 

SEGMENT 2 * 

1.84 

9.3 

0,21 

0.18 

SEGMENT 3 * 

1.68 

10.1 

0,18 

0.17 

SEGMENT 4 * 

2.09 

9.5 

0.21 

0.16 

MERIT ** 

1.77 

7.8 

0.26 

0.23 

MARLBORO ** 

1.68 

8.3 

0.21 

0.30 

* ces rSsultats 
tabac estimde 

ont dt<5 
b 12%. 

calculSs sur 

la base d'une 

humidite 


** vaieurs CiR 

Meilleures salutations. 
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